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Prefecture de Meurthe-et-Moselle 
Monsieur Eric FREYSSELINARD 
Prefet 

Direction des Securites ' 

1, rue Prefet Erignac 
CO 60031 
54038 NANCY cedex 


Monsieur le Prefet, 


J'ai I'honneur, par la presente, de vous informer du bilan d'utilisation de la camera pieton des agents 
de police municipale. 

Cette camera pieton a ete portee en service par les agents a compter du 21 decembre 2017, date de 
declaration de conformite a un acte reglementaire unique de la Commission Nationale de Nnformatique et 
des Liberties. 

i II en ressort un bilan tres positif bien qu'elle n'ait jamais ete mise en ceuvre. En effet, le port de 
cette camera a eu un reel impact sur la relation avec les gens, qui savaient pouvoir etre filmes. Cela a 
notamment joue un role dissuasif contre les incivilities, tels outrages et insultes. C'est aussi un element de 
preuve en cas d'incident. Au final, la presence de camera pieton est tout aussi rassurante pour les agents de 
police municipale que pour les personnes susceptibles d'etre filmees. 

Je souhaite vivement la perennisation du dispositif, dont ('experimentation s'est achevee le 3 juin 

2018. 


En vous remerciant de {'attention que vous porterez a mon courrier, 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Prefet, I'expression de mes salutations distinguees. 



Francois DIETSCH. 
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